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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

- ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എ6- 4796 / 2012. 

- 2013 ജനുവരി 2. 


തിരു വ ന ന്തപുരം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശു പതിയിൽ വന്ധ്യതാ നി വാ രണ ക്ലീനിക്കി ലേക്ക് 
50, 00,000 ( അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) താഴെ പറയുന്ന 
മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം 
ചെയ്ത ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . (1) സെമൻ വാഷിംഗ് 
മീഡിയം (2) ഗ്രേഡിയന്റ് സൊലൂഷ്യൻ ( 45 %) ഫോർ സെമൻ 
വാഷിംഗ് (1 എം. എൽ.) (3) ഗ്രേഡിയന്റ് സൊലൂഷ്യൻ ( 90 %) 
പോർ സെമൻ വാഷിംഗ് (1 എം . എൽ.) (4 ) ഡോണർ സ്പേം 
( 5) ഐ . യു . ഐ . ക്യാമ്പൂല (6 ) ട്രാൻസ്ഫർ പിപ്പെറ്റ് 


( 7) സെൻട്രിഫജ്ട്യൂബ്സ് ( 8) സൈമൺ കളക്ഷൻ 
ബോട്ടിൽ (9) ലിക്യുഡ് നൈട്രജൻ ( ലിറ്റർ) ( 10 ) കുക്ക് ഐ . യു . 


3. New Vessels 
4. Washing machine 5 Kg. Semi auto 

5. Grinder (1000 L ) 
- 6. Walker 

PAC 4 , 39 , 500. 


– 3 Nos. 

1 No. 
- 24 Nos. 


EMD _ 


1 %. 


കത്തിറ്റർ ( 11 ) ക്രയോ കാൻ പേം ബാങ്ക് ( 12 ) ഗെനിക് 
എക്സാമിനേഷൻ ടേബിൾ ( 13 ) ലാപാ കോപ്പിയുടെ 
അനുബന്ധ ഉപകരണം (14) ലാപ്രോ കോപ്പിക്-ഓപ്പറേഷൻ 
ടേബിൾ ( 15 ) മാക്ക് ലേർസ് കൗണ്ടിംഗ് ചേംബർ ഫോർ 
സെമൺ അനാലിസിസ് ( 16 ) സോഫ്റ്റ് വെയർ ഡവലപ്മെന്റ് 
ആന്റ് കംപ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ( 17 ) പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് 
(18 ) പേം ഫജ് ടെംപറേച്ചർ റെഗുലേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് 
(19 ) ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വാർമർ - ഇവയുടെ സാങ്കേതിക വിവരണം 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
30 -1-2013 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അസ്സൽ 
ഫോറത്തിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 
തുക + വാറ്റ് ആഫീസിൽ അടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 2/ 2012 - 13 
സൂപ്രണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപ്രതി, 
തൈക്കാട് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
- ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
30 - 1 - 2013 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണി വരെയാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അന്നേ ദിവസം പകൽ 3 (മൂന്ന്) മണിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
വ്യക്തികളുടെയോ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്കുകാരന് ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസ്സിക്കുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണാധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും 
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലെ മേലധികാരിയുടെ കൈയൊപ്പും 
മുദ്രയും ഉള്ളതായിരിക്കണം. 

- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 വില യുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റും - 5000 (അയ്യായിരം) യുടെ 
നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ട്രാറ്റും അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

കരാറുകാരൻ നിബന്ധനകൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തി 
ച്ചാൽ അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസ 
ങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Superscription tender number should be specifically 
noted as C2 - 843 /12 , dated 20 -12- 2012 . 

Price of tender: 
- Original - 1,022. 

Duplicate — 681 . 
(ST cash only Treasury Chalan ) 

Date and time of close of sale of tender forms — 
5 -2 - 2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 7 -2- 2013 , 5 p. m . 

Date and time for opening of tender - 8 - 2 - 2013, 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms— 30 -6 -2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained are to be sent — The Superintendent, Government 
Leprosy Hospital, Chevayur, Kozhikode-673 037 . 

- കോഴിക്കോട്, ചേവായൂർ സർക്കാർ കുഷ്ഠ രോ ഗ 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനും 
ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ 
ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇനവിവരം 


സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും, 
ആശുപ്രതി, തൈക്കാട്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


1 സ്റ്റീം കുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി 

- 1 എണ്ണം 
2 ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ, സ്റ്റൗ , ഫിറ്റിംഗ്സ് - 2 , 
-- പാത്രങ്ങൾ 
- ഗെന്റർ (1000 ലിറ്റർ) 

- 1 ,, 
- വാഷിംഗ് മെഷീൻ 5 കി. ഗ്രാം സെമി 

ഓട്ടോമെറ്റിക്സ് 
6 വാക്കർ 
അടങ്കൽ തുക - 4,39,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കു ന്ന ക വ റിനു മുക ളിൽ നമ്പർ 
സി2- 843 /2012, തീയതി 20 -12- 2012 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം); 

ഒറിജിനൽ - 1,022. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 681. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5- 2 - 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
7 - 2 - 2013, 5 മണി. 


TENDER NOTICE 


No, C2- 843/ 2012 . 


20th December 2012 . 


Sealed Tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Government Leprosy 
Hospital Chevayur, Kozhikode . 


DETAILS OF ITEMS 


| 1. 

2. 


Steam cooking Facilities 
Gas connection, Stoves , Fittings 


- 
- 


1 No. 
2 Nos. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 4 - 2 - 2013, 2 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
8 - 2- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 6- 2013. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മാ യ മേൽ വി ലാ സം - സൂപ ണ്ട് , സർക്കാർ കുഷ്ഠ 
രോഗാശുപതി, ചേവായൂർ, കോഴിക്കോട്. 


- ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും- 5 - 2 - 2013, 2 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
6 - 2 - 2013, 2 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വില് പന നട ത്തുന്നതും 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലം- ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ് 
(ആരോഗ്യം), കണ്ണൂർ. 


( Sd.) 


Government Leprosy Hospital, 
Chevayur, Kozhikode . 


Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രക്കടലാസിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 

രൂപത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക കരാർ തയ്യാറാക്കി അടക്കം 
നമ്പർ ബി2 - 21256 / 2012. 

2013 ജനുവരി 4. 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
-- കണ്ണൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ് (ആരോഗ്യം)- ലേക്ക് നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനം സുഗമമാക്കുന്നതിന്റെ - കിട്ടിയവർ ദർഘാസ് തുകയുടെ 5 % സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി 
ഭാഗമായി താഴെ പ്പറയുന്ന ബാറ്ററി വിതരണം ചെയ്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും വക്കേണ്ടതാണ്. വിജയിയാകുന്ന ദർഘാസുകാരൻ വിതരണ 
അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 7 ദിവ സ ത്തി നകം സാധനം വിതരണം 
ദർഘാ സു കൾ മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ ചുവടെ പറയും ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന തി നോ , 
പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണമായ അധികാരം ജില്ലാ 
- Supply and fixing 12 Volt 100 AH, SMF Battery മെഡിക്കൽ ആഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
4 Nos ., (Make Exide/Panasonic ). 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ 
അടങ്കൽ തുക - 34 ,000. 

മെഡിക്കൽ ആ ഫീസ് (ആരോഗ്യം) നിന്ന് പ്രവൃത്തി 
നിരതദ്രവ്യം- അടങ്കൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 

സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസ്, 

(ഒപ്പ്) 
അസ്സൽ - 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 

(ആരോഗ്യം), 

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ 
പകർപ്പ് - 200+ 12.5 % വാറ്റ്. 

കണ്ണൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


